


己 人 之 照明 


DL-R1122L 
Ra83 


灯具 本 体 ， 希望 小 壳 伍 格 15,800 癌 ( 税 拔 ) 





| 器 具 光 束 2100 Im 

| 消费 电力 27.7 一 27.3W(100 一 242V) 调 光 可 能 

| 固有 工 床 儿 革 一 消费 劾 率 76.9 Im/W(200V 时 ) 

| 本 体 树脂 、 木 忆 人 
| 力 / 汪 7 夕 U 几 

| 质量 狗 0.3kg 

| 别 壳 迹 合 电源 DL-YP201(1 灯 用 ) 


希望 小 壳 俩 格 11,000 门 ( 税 拔 ) 30"” x 90? 
灯具 本 体 x1 希望 小 壳 佰 格 15,800 巾 ( 税 拔 ) x1 
七 小 佰 格 ”希望 小 壳 伍 格 26,800 门 ( 税 拔 ) 


DL-YP203(2 灯 用 ) 
希望 小 壳 佰 格 12,800 门 ( 税 拔 ) 
灯具 本 体 x2 希望 小 壳 佰 格 15,800 门 ( 税 拔 ) x2 
七 小 佰 格 ”希望 小 壳 佰 格 44,400 门 ( 税 拔 ) 


| 定格 电压 AC100 一 242V 

| 入 力 容 量 28VA(200V 时 ) 

| 光源 寿命 40,000 时 间 (光束 和 维持 率 87%) 

| 调 光 计 应 绝 10 一 100%(PWM 信 号 方式 ) 

| 近 接 照 射 限度 50mm 

| 备考 器 具 取 付 架 台 同 烟 

| 别 壳 部 品 2 次 便 电 源 委 一 记 儿 :DL-YW001 
| 庆 合 调 光 器 DL-YO12R 




















中 廊 一 也 儿 长 =550mm 








